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CONVATEC HEALTHCARE D S.A R.L. 

Societe a responsabilite limitee 


Siege Social: 7A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duche de Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg: B1 38555 


L’adresse de ConvaTec Healthcare D S.a r.l. a change a 1, rue Hildegard von Bingen, L- 
1282 Luxembourg. 

Pour mention aux fins de publication au RESA 

Veuillez agreer, Madame, Monsieur, nos salutations les plus distinguees. 

Luxembourg, Le 9 janvier 2017 



